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Alcohol, 

Aloln 
Vaporole 

Amanisied Mercury Ointment $% 

A.P.C, Tablets 1000*8 
Aspirin Tablet® 1000*8 
Aurcosaycin Capsules, 250 Bga, 16 per vial 
Benzedrine Sulfate tablet# 5 sts». 

Tinotura of Benaoln Caapound Ft, 

Benzyl Benaeat# Bauleion 6 ob, 

Berio Acid. Powder 1 lb,' 

Butyn Sulfate & Metaphen Ophthalmic Ointment 
Calamine Lotion with Phenol 1$ (Quart) 
^Fungicidal Ointment 1 oa* 

Desenm Powder' 2 oss. Can 
Bphodrlne Sulfate Solution 1$ H. 

SVipal Tablets 100*5 

Insect Ropellant 

Zophiran Chloride Solution Qt* 

Insect Powder 2 08* Can 
lysol Disinfectant Pt. 

Magnesium 

Tincture of Murthiolate. Pt. 

Morphine Byrefci m (Box of 53 
Ifuperoainal Ointment 1 lb. 

Oil of Clove X «jg. 

Paregoric Pt, 

Penicillin, Aqueous Suepeneim* 300,000 

Diepoe&blo Syringe 
fhsnobarMtsl tablet® § gr, 100*® 
Multivitamin tablets lOQO’a 
Potassium Po«a#aganat© tablets 1000* s 
Pragmatar Ointment If ok* 

PyrabenssoBiin© Ointment 1 lb, 

Pyrabeneaialn© Tablet®. 50 Mg®, 1000‘s 
Salt Tablet© 100*® 

Snake Bite Kits 

Sodium Bicarbonate Tablet® 1000*8 
Spirits of Camphor Pt* 

Sodium ‘hilfate (ulaubor Salt®) lb, 

Spiritus iVumenti Qt, 

Sulf adiaaiii© '.Tablets 7*7gr, 1000 1 s 
SuIfatM azole Ophthalmic Ointment $% tube 
Elixir T orpin %-drata & Codeine Qt* 

Tetanus Toxoid, Furogenatod, 7.5 cc, 
Vaseline 0&nss% Sterile (Box of 6) 


tube 


IMfe 


Water, Distilled. (Gallon) 
Zinc Oxide Ointsamt 1 lb* 
Tyroaefce 12 in tube 
ffeperoainal Ointiaent 1 og. 
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i^lioator Stick® (72 Doe* per 
Wm atom OmprmB 2« x t# C 
Bandage G mpmm U" x h u ( 

Bm$8@et# Boll 2 tt x 6 yds* . 

Bandage# Triengolar 
R&nd&ids (Box of 16) 
flashlight Batterlefi (#2 Cell ) 

Blade# Operation Knife# So* ID 
Blade# Operating Knife, i&* 11 (6*a) 
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Blade,. R&sor, 

XI* lees# pill# nested 
12* Boxes# pill# folding 
13* Blankets* Ago! 

Ik. Cotton* Absorbent# large Bolls 
15* Cover* U&ttrms (For Beep, Bed) 
16* Emmie Basin® 

17* Boons Set 
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Hypoderaie Syringe 2 ec. 
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Kleenex (Box) 
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Mattress# (for Hospital Bed) 
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Needle# hypbdemlo# 20 0# length l| ! ' 

Needle# %ped«rmi©#, 25 0# length ■§* 
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Pillow, Bed 
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ea. 
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Pillow Case 

18 

©a* 
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Plaster, Adhesive# Boll 2” x 5 yds* 

Safety Pins (Card of Ten) / 
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Spray# Masai- (Atoolser) 

2 

m. 

*77 

Thoraomoter 

5 

m* 

♦88 

Wood. Tongue Depressors 500 to box 
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